
AVISOS - PRECAUÇÕES COM SEU ÕRGÃO 
ELETRÔNICO MINÁMI 

0 órgão eletrônico M-IV-R é um instrumento de elevado grau de 
qualidade que incorpora em seus circuitos transistores e circuitos inte- 
grados, de alta confiança e particularmente sensíveis ao excesso de 
calor. Portanto, instale-o em local seco, bem ventilado, afastado da luz 
solar direta e livre de poeira. 

- Não coloque objetos de adorno sobre o móvel a fim de evitar desa- 
gradáveis ranhuras ou manchas de um líquido qualquer. 

- Se tiver necessidade de limpeza do móvel, utilize um pano macio com 
algum produto de limpeza neutro. Para os teclados utilize somente um 
pano macio, nunca use álcool, diluente ou produtos químicos em 
nenhuma parte do instrumento. 

- Sempre que possível desconecte a tomada de conexão da corrente 
elétrica, após o uso do seu órgão. 

VERIFICAÇÃO DO SELETOR DE VOLTAGEM 

Ao sair da fábrica, o "SELETOR DE VOLTAGEM',' situado abaixo 
do teclado inferior no canto direito do móvel, estará na posição de 
220 V. Portanto se a voltagem em sua região for diferente a esta coloque 
o seletor na posição correta. Embora simples esta é uma operação 
necessária. 

*0 órgão eletrônico MINAMI foi fabricado sob rigoroso controle 
de qualidade. Todavia, se apresentar qualquer defeito ou irregularidade, 
consequente de transporte, durante a entrega, queira contactar o seu 
revendedor imediatamente. 

IDENTIFICAÇÃO 

Nos documentos que acompanham o órgão, você encontra o 
Certificado de Garantia, onde consta o modelo, a data de entrega, o 
número do órgão. Tal número se encontra localizado na parte traseira 
do mesmo. 

Verifique o número do certificado com o número do órgão para 
saber se não houve nenhum engano na numeração das mesmas pelo 
revendedor. Exija o carimbo e a assinatura do seu revendedor, para que 
a garantia tenha a sua devida validade. 


